CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Caso CO17 

Olginate 

4 settembre 1974 

Ore 20:30-21:30 

Sfera che passa dal rosso al giallo 


Caso n°178 © 


4 Settembre 1974 ora:20,30-21,30 
OIMINALE (CO) testimoni: 


Tu vista una sfera luminosn,Anl rosso 
circostanti, fermandosi di colpo su di 
ner circa bre minuti,rimpicriolendosi 
era a Livello del monte,poi salì a 50 
fermo ripprbì lentamente n seatti,feri 


regolare, cambiando colore, 


Oliviero e i suoi senitori, 


al rinllo rasentore i monti 
uno, restandovi immobile 

e inmrandendosi, L'orfetto 

me di quota, Dopo esser stato 
mandosi ancora nd intermittenza 
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